Karol Pollanka 


Leclmik 1 podońcer straży ogniowej ochotniczej, 


przeżywszy lat 20, po długiej i dolegli(ej chorobie, opatrzony śś. Sakramentami dnia 2go listopada 1871 o godzinie 9tej rano 


zakończył życie. 


Stroskany ojciec i siostra zapr aszają Kolegów, Znajomych i Przyjaciół zmarłego na wyprowadzenie zwłok, które się odbędzie 
w sobotę dnia 4go b. m. o godzinie 3ciej po południu z domu przy ulicy Grodzkiej Nr. 104; oraz na 


AAFOBNEH NABOŻEŃSTWO 


dnia 6go listopada o godzinie 10 rano w kościele sgo Piotra odbyć się mające. 


Kraków. — Drukarnia Uniwersytecka. 1871. 


